TOMASZ FILEK 


pomocnik kancelaryjny c. k. kolei półn. 


przeżywszy lat 42, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia I5. czerwca IgI4 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z „Collegium medicum“ przy ulicy Grzegórzeckiej wprost na cmentarz 
nastąpi we środę dnia 17. b. m. o godzinie 3. po poł, na który-to smutny obrzęd stroskana 
żona, dzieci i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek d. 18. b. m. o godzinie 6. rano w kościele OO. Karmelitów 
Bosych przy ulicy Rakowickiej. 


Zakład pogrzebowy Concordia" J. Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2, Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


